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c. k. emerytowany konduktor kolejowy panstwowy 


przeżywszy lat 48, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 1 listopada 1894. 


W smutku pogrążona żona i synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 
pogrzeb, który się odbędzie dnia 3 b. m. t. j. w sobotę o godzinie 3-ciej po południu 
z domu pod 1. 23 ul. Krakusa w Podgórzu, wprost na cmentarz. 


Kraków. — Druk Wt. L. Anczyca i Sp. 
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